HARP モバ イル 用 イオ ン 発 生 機 
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(写真 は イメ ー ジ で す ) 


※* 当 技術 マー ク の 数 字 は 、 商 品 の 吹き 出し 口 か ら 風 の 吹き 出す 方 向 約 80cm で 測定 し た 1cm 当 た り の イオ ン 個 数 の 目安 で す 。 
掲載 商品 の 価格 に は 、 配 送 ・ 設 置 ・ 別 売 部 品 ・ 付 帯 工事 、 使 用 済み 商品 の 引き 取り な どの 費用 は 含ま れ て お り ま せん 。 


モバ イル 用 イオ ン 発 生 機 の 効果 


レラ ャ ラ o-25000 | 。 


* 当 技術 マー ク の 数 字 は 、 商 品 の 吹き 出し 口 か ら 風 の 吹き 出す 方 向 約 80cm で 測定 し た 1 cm 当たり の イオ ン 個 数 の 目安 で す 。 


吹出 口 か ら 約 30cm の 位置 で の 約 4 時 間 後 の 効果 で す 。 
実 使用 空間 で の 実証 結果 で は あり ませ ん 。 
吹き 出す 風 の 当 た ら な い 部 分 の 菌 は 抑制 で きま せん 。 


吹出 口 か ら 約 30cm の 位置 で の 約 10 時 間 後 の 効 果 で す 。 
付着 ウイ ルス の 密閉 し た 試験 空間 : 約 25mi( 約 6 時 相当 ) 

作用 を 抑制 実 使用 空間 で の 実証 結果 で は あり ませ ん 。 
吹き 出す 風 の 当 た ら な い 部 分 の ウイ ルス の 作用 は 抑制 で きま せん 。 


< く 体臭 (30~40 代 特有 ) > < く タ バ コ 臭 > 
付着 し た ニオ イ を 吹出 口 か ら 約 30cm の 位置 で の 約 30 分 ~ 約 1 時 間 後 の 効果 で す 。 
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= = 吹き 出す 風 の 当 た ら な い 部 分 の 
ニオ イ は 取れ ませ ん 。 
(30~40 代 特有 ) (写真 は イメ ー ジ で す ) 
画 仕 様 画 横 か ら 見 た イオ ン 分 布 区 
80cm 20cm 40cm 60cm 80cm 100cm 
形 IG-NM1S H 1 1 1 
電 源 USB(Type-C)/ リ チ ウ ムイ オン 充電 池 70cm | 同 RR I 
85.000 個 /oms 
イ 4 ン 濃 度 x5 約 25.000 個 /cm 0 
運 転 音 ※5 25dB | | 
ヽ 雷 人士 = i 50cm | | 
リチウム イオ ン | 連続 運転 時 間 約 4 時 間 T T 
充電 池 使用 時 9| 広 電 時 間 ※7 約 2 時 間 30 分 40cm 
外 。 形 。 寸 法 幅 77X 高 き 97x 厚 さ 28m( 突 起 部 は 除く ) 0 
質 量 約 110g( 付 属 品 は 除く ) 
付 属 品 USB (Type-C) 充電 ケー ブル 、 ネ ックス トラ ッ プ 、 ユ ニッ ト 清 掃 ブ ラ シ 20o0* 
画 別 売 品 10cm 
交換 用 プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン 発生 ユニ ッ ト IZ-CCM1 希望 小売 価格 3.080 円 (税込 と っ 
(イメ ー ジ 図 。 使 用 場所 や 環境 に より 異な り ま す ) 
※1 く 付着 菌 > 試験 機関 : (一 財 ) 日 本 食品 分 析 セ ンタ ー 朝 試験 成績 書 : 第 21012743001-0101 号 試験 方 法 : 約 28m3( 約 7 畳 相 当 ) の 試験 空間 で 吹出 口 か ら 約 30cm の 位置 に 、 あ る 1 種 の 菌 を 付着 させ た 試験 片 を 置い て 、 菌 の 除 
去 率 を 測定 。 画 試験 結果 : 約 4 時 間 で 除去 率 99%。 菌 の 種類 ・ 対 象 物 の 素材 な ど に よっ て 、 効 果 は 異な り ま す 。※2 ぐ 付着 ウイ ルス > 電 試 験 機関 : (株 ) 食 環境 衛生 研究 所 朝 試 験 方 法 : 約 25m3( 約 6 早 相 当 ) の 密閉 し た 試験 空間 で 吹出 


か ら 約 30cm の 位置 に 、 あ る 1 種 の ウイ ルス を 付着 させ た 試験 片 を 置い て ウイ ルス の 感染 価 を 測定 。 信 試験 対象 : 付 着 し た 1 種類 の ウイ ルス 。 画 試験 結果 : 約 10 時 間 で 99% 抑 制 。※3 ぐ 体臭 (30~40 代 特有 ) > @ 試 験 機関 : 当 社 調 べ @ 試 
験 方 法 : 吹 出口 か ら 約 30cm の 位置 に 体臭 (30~40 代 特有 ) の ニオ イ 成 分 を 染み 込ま せ た 試験 片 を 置い て 、 消 臭 効果 を 2 点 試験 法 に て 評価 。 画 試験 結果 : 約 1 時 間 で 消 臭 効果 を 確認 。*ka ※4 く タバ コ 臭 >@Q 試 験 機関 : 当 社 
方 法 : 吹 出口 か ら 約 30cm の 位置 に タバ コ の ニオ イ 成 分 を 染み 込ま せ た 試験 片 を 置い て 、 消 臭 効果 を 6 段階 臭気 強度 表示 法 に て 評価 。 較 試験 結果 : 約 30 分 で 消 臭 効果 を 確認 。*8 ※5 吹出 口 か ら 風 の 吹き 出す 方 向 約 80cm で 選 


⑧ 試 験 
則 定 し た 値 


で す 。※6 周囲 の 温度 や 使用 され る 状態 に より 、 時 間 が 異な る 場合 が あり ます 。※7 出力 電流 500mA 以 上 の USB AC ア ダ プ ター を 使用 し た 場合 。 *a ニオ イ の 種類 や 強 さ ・ 対 象 物 の 素材 な ど に よっ て 効果 は 異な り ま す 。 


画商 品 ご 理解 の た め に 朝 掲 載 の 商品 は 日 本 国内 仕様 で す 。 海 外 で は 使用 で きま せん 。 


に 伴う 一 酸化 炭素 な ど は 除去 で きま せん の で 石油 暖房 機 な どの ご 使用 時 は 適度 な 換気 が 必要 で す 。 介 イオン 発 生 機 の 補修 用 性 能 部 品 の 保有 期間 は 製品 の 製造 打ち 切り 後 約 6 年 で す 。 


の も あり ます の で 、 販 売店 に お 確か めのう え 、 お 選び くだ さい 
べく QR コー ド か ら 誘導 され る サイ ト に つい て の ご 注意 > 葛 当 サイ ト 及 び 動 画 の 視聴 は 無料 で す が 、 通 信 料 金 は お 客 様 の ご 負担 と な り ま す 。 旬 QR コー ド は 株 式 会 社 デ ン ソ ー ウ ェ ー ブ の 登録 商標 で す 。 


画商 品 の ご 使用 に つい て 欠 医 療 用 具 で は あり ませ ん 。 倫 工場 な どの 特殊 用 途 に は ご 使用 し な いで くだ さい 。 倫 微量 の オゾン が 発生 し ます が 、 森 林 な どの 自然 界 に 存在 する の と 同 程度 の 量 で 、 健 康 に 支障 は あり ませ ん 。 欠 石油 ・ ガ ス 器 具 な ど 燃 焼 


一 カタ ログ に つい て の ご 注意 倫 製 品 改良 の た め 、 仕 様 や 外観 の 一 部 を 予告 な く 変更 する こと が あり ます 。 ま た 、 本 商品 の 色調 は 印刷 の た め 実 物 と は 異な る 場合 も あり ます の で あら か じ め ご 了承 くだ さい 。 倫 掲載 され た 機種 の 中 で 、 品 切れ に な る も 


安全 に 関す る | W ご 使用 の 前 に 「 取 扱 説明 書 ]」 を よく お 読み の うえ 、 正 し く | 「 取 扱 説明 書 」] は 、 シ ャ ー プ の ホー ムペ ー ジ で ご 覧 に な れ ま す 。 


プラ ズ マ クラ スタ ー ロ ゴ お よび プラ ズ マ クラ スタ ー、 Ns 


Plasmacluster は シャ ー プ 株 式 会 社 の 登録 商標 で す 。 ra ご 注意 お 使い くだ さい 。 旬 燃 焼 器具 と 併用 し て 使用 する 場合 は 、 


換気 を し て くだ さい 。 一 酸化 炭素 中 毒 を お こす こと が あり ます 。 PSD SAD/SUPPOFIZDEIE/ 


、 mm | 人 @ ご 購入 の 際 は 、 購 入 年 月 日 販売 店 名 な ど 
部 故障 や 事故 の 防止 の た め 使用 を 中 止 し 、 必 ず 販 売 
長年 ご 使用 の 場合 は 商品 の 点検 を ! こ ん な 症状 は あり ませ ん か ? 店 に 点検 を ご 依頼 くだ さい 。 症 状 が な く て も 、 お 買い 串 征 0 二 還 よ FNR 議 呈 
@ 充 電 ケ ー ブ ル が 異常 に 熱く な る 。 人 充電 ケー ブル に 深い キズ や 変形 が ある 。 あげ 後 3 ご 4 年 程度 た ち ま し た ら 、 安 全 の た め や 能 力 NSK Ei 
2 低下 を 防ぐ た め 、 点 検 を お すす めし ます 。 な お 、 点 検 ・ ⑧ 製 造 番号 は 、 安 全 確 保 上 重要 な も の で す 。 
る ⑧@ コ ゲ く さい 二 オ イ が し た り 、 運 転 中 に 異常 な 音 や 振動 が する 。 @ そ の 他 の 異常 や 故障 が ある 。 修理 に 要する 費用 は 販売 店 に 、 ご 相談 くだ さい 。 お 買い 上 げ の 際 は 、 商 品 本 体 に 製造 番号 
が 表示 され て いる か お 確か めく だ さい 。 


ご 愛用 家電 の @。 人 に 寄り 添う 、 シ ャ ー プ の 会 員 サー ビス 


便利 に 快適 に 


登録 で も っ と yy COCORO MEMBERS $<2 き 録 ! ) https://cocoromembers.jp.sharp/ ゃ < COCORO STORE > ウン 


ャ ー プ の 
ライ ンス ト ア 


田 [ オ ー プ ン 価格 ] の 商品 は 、 希 望 小 売価 格 を 定め て お り ま せん 。 価 格 に つい て は 販売 店 に お 問い 合わ せく だ さい 。 較 この カタ ログ に つい て の お 問い 合わ せ は 、 お 近く の 販売 店 に ご 相談 くだ さい 。 も し 、 販 売店 で お 分 か り に な ら な いと き は 、 下 記 に アク セス くだ さい 。 


ご 質問 、 お 困り ご と は 、 気 軽 に アク セス 。 し っ か り ア シス ト ! @ お 客 様 ご 相談 窓口 


ト 


回 対人 な 2 コア と 4 


pscsc 和 用 ) SHARP オン ライ ン サ ポー 


いた だ け ま す 


2 BS, 0120- 078- 178 〈 受 付 時 間 〉 (年 末年 始 を 除く ) 


8 ヶ p タ ィ ャ ル ニラ .0S570-SS0-449 生日 生 W9 時 生後 5 時 
https://jp.sharp/support/ ※ フ リー ダイ ヤル ・ ナ ビ ダ イ ヤル を ご 利用 いた だ け な い 場合 は 、O50-3852-5405 


〇 月 訣 日 ~ 圭 曜日: 午前 9 時 一 午後 6 時 


シャ ー プ 株 式 会 社 
本 社 〒590-852g 
大 阪 府 堺 市 堺 区 匠 町 1 番地 


https://jp.sharp/ 
適正 な 表示 を ) 
ノー へ 
この カタ ログ の 内 容 は 
ら 0 ら 1 年 3 月 現在 の も の で す 。 表示 を 正しく 


画 お 求め は 信用 と 技術 を 誇る 当店 で 田 ア フタ ー サ ービス の お 申し 込み は お 買い 上 げ の 店 へ 
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R30 [IGNM14C addisiaia ノ @⑯ こ の カタ ログ は 環境 に 配慮 し た 植物 油 イ ン キ を 使用 し て いま す 。 IINK 


